निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


4 श्रावण 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 712 ) पटना, वृहस्पतिवार , 26 जुलाई 2018 


श्रम संसाधन विभाग 


अधिसूचना 

19 जुलाई 2018 
एस०ओ० 209 , दिनांक 26 जुलाई 2018 - व्यालर एटेंडेंट रूल्स, 2011 के नियम (9) में प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल परीक्षक बोर्ड का पुनर्गठन निम्नरूपेण करते है: 
1. मुख्य वाष्पित्र निरीक्षक बिहार, पटना 

पदेन अध्यक्ष 
मुख्य वाष्पित्र निरीक्षक बिहार, पटना द्वारा मनोनित एक वाष्पित्र निरीक्षक 

पदेन सचिव 
3. श्री मुरली भूषण सिन्हा, अपर महाप्रबंधक , 

सदस्य 
मेसर्स कांटी बिजली उत्पादन निगम लि0, कांटी मुजफ्फरपुर 
श्री राजीव कुमार घोष, सिनियर पावर एण्ड यूटिलिटी मैनेजर, टी०पी०एस० , 

सदस्य 
मेसर्स इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लि0 बरौनी रिफाइनरी, बेगूसराय 

श्री आलोक आनन्द, उप महाप्रबंधक (एम०ई०), मेसर्स एन0टी0पी0सी0 लि0 बाढ़ पटना - सदस्य 
6. श्री हिमांशु चतुर्वेदी , ए0जी0एम0 ( कमीशनिंग ), मेसर्स नवीनगर पावर जनरेटिग कम्पनी - 
सदस्य 

प्रा०लि0 शिवनपुर पोस्ट अंकोरहा, नवीनगर, जिला - औरंगाबाद 
7 . श्री मनीष कुमार, वरीय प्रबंधक ( ओ0 एण्ड एम०), मेसर्स एन0टी0पी0सी0 लि0 

सदस्य 
कहलगांव, जिला - भागलपुर 

( 2 ) व्यालर एटेंडेंट रूल्स, 2011 के नियम - 10 के अनुसार पदेन सदस्यों को छोड़कर अन्य सदस्यों का 
कार्यकाल गठन की तिथि से तीन वर्षों का होगा । 
( 3) राज्य सरकार द्वारा एतद् विषयक निर्गत पूर्व की सभी अधिसूचनाएँ अवक्रमित की जाती है । 

( सं० 01 / बी0 - 102 / 2008 - 5682 ) 
बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

कें0 सेंथिल कुमार , 
विशेष सचिव । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 26 जुलाई 2018 


19 जुलाई 2018 
एस0ओ0 210, एस०ओ० 209 दिनांक 26 जुलाई 2018 का अंग्रेजी में निम्नालिखित अनुवाद बिहार राज्य के 
प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड ( 3) के अधीन उसका 
प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

( सं० 01 / बी0 - 102 / 2008 – 5683 ) 
बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

के0 सेंथिल कुमार, 
विशेष सचिव । 


The 19th July 2018 
S.O . 209 , dated 26th July 2018 — In persunace of Rule 09 of the Boiler Attendants Rules 
2011 , The Governor of Bihar is pleased to reconstitute the Board of Examiners , Conisting of 
following persons: 
1. Chief Boiler Inspector, Bihar, Patna 

- Chairman 
2 . One Boiler Inspector nominated by Chief Boiler Inspector, Bihar 

- Secretary 
3 . Shri Murli Bhushan Sinha, Addl. General Manager M/s Kanti Bijlee - Member 

Utpadan Nigam limited , Kanti , Muzaffarpur 
4. Shri Rajiv Kumar Ghosh, Senior power and utility Manager TPS , M/ s - Member 

Indian Oil Corporation limited Barauni Refinery , Begusarai 
5 . Shri Alok Anand , Deputy General Manager (M .E ) M /s NTPC Barh , Patna - Member 
6 . Shri Himanshu Chaturvedi, AGM (Commissioning) 

- Member 
M /s Navinagar Power Generating Co . Pvt. Ltd . Shivanpur , 

Post- Ankorha, Navinagar , District-Auragabad 
7 . Shri Manish Kumar , Senior Manager (O & M ) M /s NTPC Ltd . 

- Member 
Kahalgaon, District- Bhagalpur 

2 . The time period of all members excluding Ex -officiomember will be of three years 
from the date of notification . 

3 . The earlier notifications issued by Govt. of Bihar in this regards stands superseded 


( No -01/ B - 102 /2008- 5682 ) 
By order of the Governor of Bihar, 

K . SANTHIL KUMAR , 

Special Secretary, 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 712- 571 + 50 - डी0टी0पी0 । 
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